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  À Hélène, Philomène, Juliette et Augustine
 En espérant toujours vous offrir
 les bons mots aux bons moments


   


  Auteur


  Jérome Cros est anesthésiste-réanimateur à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant du CHU de Limoges, où il consacre son activité clinique à l'anesthésie-réanimation néonatale, pédiatrique, gynécologique et obstétricale.


  Il dirige le Centre de simulation en santé de la Faculté de médecine et de pharmacie de Limoges, et oriente ses recherches sur l'impact du facteur humain dans le soin.


  Collaboration


  Ce livre a été écrit en étroite collaboration avec François Clapeau.


  François Clapeau est journaliste, spécialisé dans le domaine de la santé. Il a réalisé de nombreux reportages télévisés en milieu hospitalier.


  Il a suivi les cours de l'Executive master Gestion et politiques de santé à l'Institut d'études politiques de Paris.


  Il est également l'auteur de trois romans, Damage Control, Payoffs et Barré.


  Remerciements


  Ce livre est le résultat de plusieurs années de pratiques et de réflexion, ainsi que le fruit de nombreuses collaborations.


  Merci à Thomas Geeraerts et Bruno Bastiani pour leurs encouragements et leurs conseils précieux.


  Merci à tous les d'anesthésistes réanimateurs de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant à Limoges : Anne Vincelot, Patrick Sengès, Claire Mancia, Catherine Chapellas, Baher Youssef, Charles Hodler, Daniel Berenguer et François Gauthier. Une équipe hors du commun qui m'a soutenu et inspiré.


  Merci à ceux qui m'ont accompagné pendant ces années de simulation : Thomas Fauvet, Matthieu Charpentier, Guillaume Gilbert, Gaëlle Gaine, Antoine Bedu, Cyrille Catalan, Marie-Noëlle Voiron, Abdelilah Tahir, Vincent Guigonis, Gilles Pihan, Jérôme Gaillard, Christine Bourdeau, Laurent Fourcade, Quentin Ballouhey et à nouveau Daniel Berenguer et François Gauthier.


  Merci à Didier Pouget pour ce lieu exceptionnel : La Giraffe.


  Merci à Nathalie Nathan-Denizot pour toutes ses marques de confiance.


  Merci à Gérard Béchonnet qui nous a transmis sa passion de l'anesthésie pédiatrique et néonatale.


  Merci à Pierre Beaulieu pour toute cette énergie partagée.


  Merci à François Clapeau qui a rendu ce livre possible.
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